aima 

SERVICE 


TD-UM8000 vu 



DATA STREAMER 


BASIC TAPE MECHANISM : 8ZL-4 









SPECIFICATIONS 


Recording format 
Formatted capacity 
Backup speed 
Power requirements 
Operating temperature 
Relative humidity 
Dimensions (w/h/d) 

Weight 

Interface 


QIC-3095 

4 GB (TRAVAN TR-4, 740 ft. length) 
30 MB/min. 

120 VAC, 60 Hz, 0.3 A 
10°C to 35°C (50°F to 95°F) 

20% to 80% (no condensation) 

173 x 60 x 231 mm (w/h/d) 

(6 7 /s x 2 3 /e x 9 Vs inches) 

2.5 kg (5 lb 8 oz) 

USB 


TRAVAN™ is a trademark of Imation Enterprises Corporation. 
iMac and Power Mac are trademarks of Apple Computer, Inc. 

Macintosh is a registered trademark of Apple Computer, Inc. 

Retrospect is a registered trademark of Dantz Development Corporation. 

All other names and product names are the property of their respective owners. 


• Design and specifications are subject to change without 
notice. 
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ELECTRICAL MAIN PARTS LIST 


DESCRIPTIONSW"REFERENCE NAME LIST" £#H8bT < IN 
If can't understand for Description please kindly refer to "REFERENCE NAME LIST". 


REF. NO 

PART NO. KANRI DESCRIPTION 

REF. NO 

PART NO. KANRI DESCRIPTION 



NO. 



NO. 

IC 



C54 

87-010-196-080 

CHIP CAPACITOR,0.1-25 




C63 

87-010-317-080 

C-CAP,S 39P-50 CH 


8Z-ZE3-606-040 

C-IC,PDIUSBD12D 

C70 

87-010-198-080 

CAP, CHIP 0.022 


8 7 —A2 0 — 905—040 

C-IC,BA033FP 

C71 

87-010-198-080 

CAP, CHIP 0.022 


87-002-877-080 

IC,BA10393F 

C81 

87-010-196-080 

CHIP CAPACITOR,0.1-25 


87—ZJ9—614 — 010 

C-IC,ENIGMA 





8 7 —A2 0—578 — 040 

C-IC,ULN2003ANS 

C82 

87-010-196-080 

CHIP CAPACITOR, 0.1-25 




C104 

8 7 —A10—600—010 

CAP,E 270U-16 M LXJ 


8 7 —A2 0—579—040 

C-IC,TC7SH04FU 

C106 

87-010-196-080 

CHIP CAPACITOR, 0.1-25 


8Z-ZE3-607-010 

C-IC,BRIDGER 

C107 

8 7 —A11—749—080 

C-CAP,TN 4.7-16 M A TCFG 


8 7 —A21—301—010 

C-IC,MSM51V17805D-60TS-K 

C108 

8 7 —A11—749—080 

C-CAP,TN 4.7-16 M A TCFG 


8 7—ZA3—6 04 — 040 

C-IC,TZA1000T 





8 7—ZA3—6 03—010 

C-IC,SZA1000 

C109 

87—All—7 4 9—080 

C-CAP,TN 4.7-16 M A TCFG 




C110 

87-010-198-080 

CAP, CHIP 0.022 


8 7 —A2 0 — 975—040 

C-IC,SN74LV74APW 

cm 

87-010-186-080 

CAP,CHIP 4700P 


8 7 —A21—359—040 

C-IC,SN74LV00APW 

Cl 14 

87-010-198-080 

CAP, CHIP 0.022 


8 8—ZA5—613—010 

C-IC,SST29EE010-90E 

Cl 15 

87-010-186-080 

CAP,CHIP 4700P 


8 7—ZA3—6 05—010 

C-IC,N80C188-12 





87—A2 0—294—010 

IC,LM2576T-12 

Cl 16 

87-010-190-080 

S CHIP F 0.01 




Cl 17 

87-010-186-080 

CAP,CHIP 4700P 


8 7 —A21 — 004 — 010 

IC,MC34063ACN 

Cl 18 

87-010-196-080 

CHIP CAPACITOR,0.1-25 




Cl 19 

87-010-196-080 

CHIP CAPACITOR,0.1-25 




C120 

87-010-196-080 

CHIP CAPACITOR, 0.1-25 

TRANSISTOR 








C121 

87-010-196-080 

CHIP CAPACITOR,0.1-25 


8 7 —A3 0 — 020 — 080 

C-TR,DTC114EE 

C122 

87-010-196-080 

CHIP CAPACITOR, 0.1-25 


89-213-230-080 

C-TR,2SB1323 

C123 

8 7—A10—419—080 

C-CAP,TN 1-16 A TCF 


87—A30—013—010 

FET,2SK1471 

C124 

87-010-198-080 

CAP, CHIP 0.022 




C125 

87-010-190-080 

S CHIP F 0.01 

DIODE 



C126 

87-010-190-080 

S CHIP F 0.01 




C127 

87-010-198-080 

CAP, CHIP 0.022 


8 7 —A4 0 — 121 — 080 

C-DIODE,RB715F 

C128 

87-010-198-080 

CAP, CHIP 0.022 


8 7 —A4 0—536—080 

C-DIODE,RB060L-40 

C129 

87-010-198-080 

CAP, CHIP 0.022 


87-017-520-080 

C-DIODE,SFPB52 

C130 

87-010-198-080 

CAP, CHIP 0.022 


87-017-779-080 

C-DIODE,1SS355 





87—A4 0—371 — 010 

DIODE,D3SBA60-4101 

C131 

87-010-198-080 

CAP, CHIP 0.022 




C132 

87-010-198-080 

CAP, CHIP 0.022 


8 7 —A9 0—9 61—080 

VRIS,ERZVA5D18 0 

C133 

87-010-198-080 

CAP, CHIP 0.022 




C134 

87-010-198-080 

CAP, CHIP 0.022 




C135 

87-010-198-080 

CAP, CHIP 0.022 

MAIN C.B 









C136 

8 7—A10—419—080 

C-CAP,TN 1-16 A TCF 

07 

87—A11—750—080 

C-CAP,TN 10-25 M D F94 

C137 

87-010-198-080 

CAP, CHIP 0.022 

08 

87—A11—750—080 

C-CAP,TN 10-25 M D F94 

C141 

87-010-198-080 

CAP, CHIP 0.022 

09 

87—A11—749—080 

C-CAP,TN 4.7-16 M A TCFG 

C142 

87-010-198-080 

CAP, CHIP 0.022 

CIO 

87—A11—748—080 

C-CAP,TN 22-10 M B TCFG 

C143 

87-010-198-080 

CAP, CHIP 0.022 

Oil 

87-010-190-080 

S CHIP F 0.01 







C144 

87-010-198-080 

CAP, CHIP 0.022 

C12 

87-010-190-080 

S CHIP F 0.01 

C145 

87-010-198-080 

CAP, CHIP 0.022 

C13 

87—A11—748—080 

C-CAP,TN 22-10 M B TCFG 

C161 

87-010-179-080 

CAP,CHIP S B1200P 

C14 

87-010-196-080 

CHIP CAPACITOR,0.1-25 

C162 

87-010-190-080 

S CHIP F 0.01 

C16 

87-010-196-080 

CHIP CAPACITOR,0.1-25 

C163 

87-010-196-080 

CHIP CAPACITOR, 0.1-25 

C17 

87—A11—748—080 

C-CAP,TN 22-10 M B TCFG 







C164 

87-010-197-080 

CAP, CHIP 0.01 DM 

C18 

87-010-190-080 

S CHIP F 0.01 

C166 

87-012-153-080 

C-CAP,S 12OP—50 CH 

C21 

87-010-190-080 

S CHIP F 0.01 

C167 

87-010-190-080 

S CHIP F 0.01 

C22 

87-010-196-080 

CHIP CAPACITOR,0.1-25 

C171 

8 7 —A10—985—090 

CAP,E 3300-35 M 105 KMG 

C23 

87-010-196-080 

CHIP CAPACITOR,0.1-25 

C172 

8 7 —A10—986—080 

CAP,E 470-35 M 105 YXG 

C24 

87-010-196-080 

CHIP CAPACITOR,0.1-25 







C174 

8 7 —A10—785—090 

CAP,E 2200-35 M 105 KMG 

C26 

87-010-179-080 

C-CAP,S1200P-50 K B GRM 

C179 

87-010-198-080 

CAP, CHIP 0.022 

C28 

87-010-198-080 

CAP, CHIP 0.022 

C180 

8 7—A10—116—040 

CAP,E 330-6.3 GAS 

C30 

87-016-461-080 

C-CAP,S 0.47-16F 

CN1 

87-099-595-080 

CONN,6P 6212 

C32 

87-010-198-080 

CAP, CHIP 0.022 

CN103 

87-099-016-010 

CONN,14P 6216V 

C33 

87-010-178-080 

CHIP CAP 1000P 







CN104 

8 7—A6 0—4 08—010 

CONN,6P V 9210B 

C34 

87-010-196-080 

CHIP CAPACITOR, 0.1-25 

CNA107 

8Z-ZE3-608-010 

CONN ASSY,2P V S 55MM 

C35 

87-010-196-080 

CHIP CAPACITOR,0.1-25 

J105 

8 7—A6 0—8 5 3—010 

JACK,USB-B 

C38 

87-010-198-080 

CAP, CHIP 0.022 

L4 

8 7—A9 0—7 36—080 

C-F-BEAD, BLM11B220SB 

C39 

87-010-198-080 

CAP, CHIP 0.022 

L5 

8 7—A9 0—7 36—080 

C-F-BEAD, BLM11B220SB 

C40 

87-010-312-080 

C-CAP,S15P-50 J CH GRM 







L101 

87-003-243-080 

C-COIL,S 10UH 

C41 

87-010-312-080 

C-CAP,S15P-50 J CH GRM 

L102 

87-003-243-080 

C-COIL,S 10UH 

C42 

87-010-196-080 

CHIP CAPACITOR,0.1-25 

L103 

87-003-243-080 

C-COIL,S 10UH 

C45 

87-016-669-080 

C-CAP,S 0.1-25 K B 

L107 

87-003-223-080 

FERRITE BEAD BL02RN2 

C46 

87-016-669-080 

C-CAP,S 0.1-25 K B 

L108 

87-003-223-080 

FERRITE BEAD BL02RN2 

C47 

87-010-196-080 

CHIP CAPACITOR,0.1-25 







L109 

8 7—A9 0—9 02—010 

FLTR, BM1012LF-008 

C48 

87-010-190-080 

S CHIP F 0.01 

LI 10 

8 7—A5 0—4 7 0—010 

COIL, TM02211N2 

C49 

87-010-190-080 

S CHIP F 0.01 

LI 11 

8 7 —A5 0—470—010 

COIL, TM02211N2 

C50 

87-010-196-080 

CHIP CAPACITOR,0.1-25 

Apri 

87—A90—962—080 

C-PROTECTOR,IC ICP-S1.0 

C52 

87-010-196-080 

CHIP CAPACITOR, 0.1-25 

2\PR2 

87—A90—962—080 

C-PROTECTOR,IC ICP-S1.0 
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REF. NO 

PART NO. KANRI DESCRIPTION 

NO. 

REF. NO PART NO. KANRI DESCRIPTION 

NO. 

Q109 

R101 

R130 

R131 

SW101 

87-026-630-010 
87-022-663-080 
8 7 —A0 0—259—080 
87-022-396-080 
87—ZA3—610—010 

P-TR,PT480F 

RES,M/F 0.1-1W J 

RES,M/F 0.33-1W J 

C-RES,S 3.6K-1/10W F 

SW,MICRO MPU20140 

PT C.B 

A 87-033-147-010 FUSE CLAMP,MT-20 

JF301 87-035-485-010 FUSE,2A 125V T 237 

SW102 

XI 

87-036-252-010 
87—ZA3—60 8—080 

SW,PUSH SPPB 51 

C-VIB,XTAL 24MHZ FCX-03 

SUB PT C.B 

LED C.B 




D201 

D202 

D203 

8 7 —A4 0—501 — 010 
87—A4 0—501 — 010 
8 7 —A4 0—502 — 010 

LED,SEL4410G GRN 

LED,SEL4410G GRN 

LED,SEL4810D UMB 



• Regarding connectors, they are not stocked as they are not the initial order items. 

The connectors are available after they are supplied from connector manufacturers upon the order is received. 


OTy F/chip resistor part code 


Chip Resistor Part Coding 

SHa-DDD □□□ 


A 

Resistor Code 


Figure 

Value of resistor 


J-'y'JWr l 

Chip resistor 


§1 

Wattage 

mm 

Type 

fFWSSS 

Tolerance 

eEE 

Symbol 

Til/Dimensions (mm) 

tfifan— F : A 

Resistor Code : A 

KM/ Form 

L 

W 

t 

1/16W 

1005 

±5% 

CJ 


1.0 

0.5 

0.35 

104 

1/16W 

1608 

±5% 

CJ 

1.6 

0.8 

0.45 

108 

1/lOW 

2125 

±5% 

CJ 

2 

1.25 

0.45 

118 

1/8W 

3216 

±5% 

CJ 

r 

3.2 

1.6 

0.55 

128 


TRANSISTOR ILLUSTRATION 



BCE 


2SB1323 



DTC114EE 





GDS 

2SK1417 
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WIRING 
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C. B (COMPONENT SIDE) 



PT C. B 
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8 

































































































































































































































































































































































































































































































































TO/FROM HEAfi ASSY 


SCHEMATIC DIAGRAM-1 (MAIN 1/3) 


MAIN C.B (1/3) 


IC13 (1/2) 
SN74LV74APW 


IC14 (2/4) 
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Id4 (4/4) IC14 (3/4) 
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IC13. 14 
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b7g z 
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1 00 j— 11- 
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VSS2M 
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CLK M 

n 
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wgate n 

12 

X 

SB IO 


HOLB (j 


SER 

IAL 
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, R61 Ik I/I0W J 
, R62 22 1/1OW J 
. R63 22 1/1OW J 


IC1 PBIUSBQ12fl 

PARALLEL BAS USB INTERFACE 


1 

)batao^ 

AO 



)batai 

V0UT3.3 

27 

£ 

) BATA2 

B+ 


4 

) BATA3 

O- 

g 

*5 
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vcc 

24 
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g 
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g 

£ 
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£ 
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1C 

| ale 

EOT 

ng 

n 

)cs 
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ns 

12 

!) SUSP 

BMREQ 

ffz 

ll 

) CLKOUT 

WR 


14 

Sr 

)TRT 

Rfl 

ns 




CLK6 
USB_R5TN 
USB_TCN ^ 

usb_ackkP v 

USB_BREQ " 
U5B_WRST 
USB_RflN ' 


USB_CSN 

U5B_5U5P 


USB_AC<N 

USB_WRN 


s CLK6 
.U5B_IN T N 
, USB_BREQ 
s USB_RBN 
,USB_RSTN 


Cl 42 ± 

0.022/25J 



A1 1 v - 

OE 

A9 

A1 0 

A8 

CE 

A13 

I _07 

A1 4 

I _06 

NC 

I _05 

WE 

I _04 
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A1 6 
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A1 5 
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IC103 
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SYSTEM CONTROL 
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SCHEMATIC DIAGRAM-2 (MAIN 2/3) 
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SCHEMATIC DIAGRAM-3 (MAIN 3/3) 
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MECHANICAL EXPLODED VIEW 1/1 
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MECHANICAL PARTS LIST 1/1 


DESCmPTIONT¥lJltrT^&^t)« "REFERENCE NAME LIST" 

If can't understand for Description please kindly refer to "REFERENCE NAME LIST". 


A 


A 


NO 

PART NO. KANRI DESCRIPTION 

NO. 

REF. NO 

PART NO. KANRI DESCRIPTION 

NO. 

1 

8Z-XSX-001-010 

CABI,FRONT 

16 

8Z-XSX-203-010 

HLDR,CLAMP L 

2 

88—XSY—606—010 

FF-CABLE, 6P 1.0 90MM UL2896 

17 

88—XS1 — 004 —110 

FOOT,EX 201 

3 

87-AV1-629-010 

FAN, MF40C12H-PH 

18 

8Z-XSX-002-010 

CABI,TOP 

4 

87-085-189-010 

BUSHING, CORD (U) 

A 

87-067-716-010 

TAPPING SCREW, BVTT+3- 

5 

8Z-XSX-610-010 

AC CORD,U GRA SPT2 

B 

87—B10—276—010 

BVT2+3-6 NI B-TIGHT 

6 

8Z-XSX-004-010 

PLATE,REAR 

C 

86—ZL2—252 — 010 

S-SCREW,BVBT+2.6-6 BLK 

7 

88—XSY—203—010 

HLDR,MECHA EX 

D 

86—ZL2—253—010 

S-SCREW,VBT+2-8 GLD 

8 

88—XSY—615—010 

CONN ASSY,IP BRN M 

E 

87-255-094-410 

U+3-6(NI) 

9 

88—XSY—616—010 

CONN ASSY,IP BLU M 

F 

87-261-092-410 

V+3-4 GLD 

10 

87—A91—372—010 

SW,SEESAW SDDJE3-A-4 

G 

8Z-XSX-216-010 

S-SCREW,LR+3-8 NI 

11 

8Z-XSX-006-110 

PANEL ASSY,EX 3.5 

H 

87—B10—204 — 010 

V+3-25 NI 

12 

87—XS2—208 — 010 

SPR-T,LID 

I 

87-231-094-410 

Q+3-6 

13 

87—XS2—206—010 

HLDR,TOP 

J 

87—B10—236—010 

W, 3.3-8-0.5 

14 

8Z-XSX-207-010 

SPR-T,LID ZN 

K 

87—B10—275—010 

W,3.2-6.5-0.45 TOOTH 

15 

8Z-XSX-202-010 

HLDR,CLAMP R 

L 

87—B10 — 041 — 010 

NUT,3-5,5-2.4 


COLOR NAME TABLE 


Basic color symbol 

Color 

Basic color symbol 

Color 

Basic color symbol 

Color 

B 

Black 

c 

Cream 

D 

Orange 

G 

Green 

H 

Gray 

L 

Blue 

LT 

Transparent Blue 

N 

Gold 

P 

Pink 

R 

Red 

S 

Silver 

ST 

Titan Silver 

T 

Brown 

V 

Violet 

W 

White 

WT 

Transparent White 

Y 

Yellow 

YT 

Transparent Yellow 

LM 

Metallic Blue 

LL 

Light Blue 

GT 

Transparent Green 

LD 

Dark Blue 

DT 

Transparent Orange 
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MECHANISM EXPLODED VIEW 1/1 
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MECHANISM PARTS LIST 1/1 


DESCmPTIONT¥lJltrT^&^t)« "REFERENCE NAME LIST" 

If can't understand for Description please kindly refer to "REFERENCE NAME LIST". 


NO 

PART NO. 

<ANRI DESCRIPTION 

REF. NO 

PART NO. KANRI DESCRIPTION 



NO. 



NO. 

1 

86—ZL2—225—310 

HLDR,MECH 

16 

86—ZL2—234—110 

SPR-C,LVR 

2 

86—ZL2—219—210 

SPR-P,LOCK 

A 

86—ZL2—251 — 010 

S-SCREW,QBT+2.6-8 GLD 

3 

86—ZL2—218 — 010 

ROLLER,LOCK 

B 

86—ZL2—255—010 

S-SCREW,V+2-10 SLV 

4 

86—ZL2—215—010 

REFLECTOR,SENS 

C 

86—ZL2—253—010 

S-SCREW,VBT+2-8 GLD 

5 

86—ZL2—204 — 610 

CHAS ASSY,MECH 

D 

86—ZL2—252 — 010 

S-SCREW,BVBT+2.6-6 BLK 

6 

86—ZL2—221 — 010 

SPR-P,TOP 

E 

86—ZL2—258 — 010 

S-SCREW,VT+2-5 BLK 

7 

87—ZL4—207—310 

HLDR ASSY,MOT 

F 

86—ZL2—256—010 

S-SCREW,IB+2-4 BLK 

8 

M8 — 6ZS—592 — 000 

AQM-1 C 

G 

87-067-315-010 

PW 3.1-7-0.5 

9 

86—ZL2—222 — 010 

SPR-C,MOT 




10 

87—ZL4—216—010 

BELT,3-116-0.65 NBR 




11 

88—ZL4 — 601 — 010 

HEAD ASSY,MR SINGLE 




12 

86—ZL2—243—110 

GEAR ASSY,LEAD SCREW 




13 

86—ZL2 — 603—110 

MOT ASSY,STEP 




14 

87—ZL4—212 — 010 

SPR-T,HEAD 




15 

86—ZL2—217 — 010 

LEVER,OPEN 





ACCESSORIES/PACKAGE LIST 


DESCRIPTIONS W "REFERENCE NAME LIST" £#R8bT< fcZ VC 
If can't understand for Description please kindly refer to "REFERENCE NAME LIST". 


REF. NO PART NO. KANRI DESCRIPTION 

NO. 

1 8Z-XSX-952-010 CABLE,USB A-B 1M #72 

2 8Z-XSX-901-010 IB,U TD-UM8000 


17 








Tl 10-8710 ®»ai^SE;li!iSSl-2-11 003(3827)3111 («*) 
AIWA CO., LTD. 2-11, IKENOHATA 1-CHOME, TAITO-KU, TOKYO 110-8710, JAPAN TEL:03 (3827) 3111 


920074 


Printed in Singapore 




